TABLE V 
R.J, REYNOLDS 


Nicotine, GO, 

Tar, mg/cigt. mp/clpt, mg/ci^t. 


Brand 

TliTh 

PM 

TITL 

PM 

TITL 

PM 

Bright 85 

6.3 

6.6 

0.49 

0.52 

9.0 

8.2 

Bright 100 

6.5 

6.8 

0.52 

0.52 

10.2 

9.5 

Camel 70 

21.7 

18.8 

1.32 

1.27 

15.9 

13.5 

Camel 80 (Box) 

16.8 

16.1 

1.05 

1.10 

16.1 

14.9 

Camel 85 

15.7 

14.9 

1.00 

1.03 

15.7 

14.4 

Camel Lights 80 (Box) 

9.7 

9.8 

0.69 

0.74 

11.0 

10.3 

Camel Lights 85 

8.8 

8.5 

0.63 

0.63 

12.8 

10.9 

Camel Lights 100 

11.3 

11.0 

0.78 

0.82 

12.9 

11.9 

Century 85 25's 

15.4 

14.6 

0.98 

0.98 

17.0 

15.9 

Century 100 25's 

17.0 

15.1 

1.14 

1.14 

19.9 

16.9 

Century Lights 85 25's 

9.6 

9.0 

0.69 

0.70 

12.0 

10.6 

Century Lights 100 25's 

11.5 

11.3 

0.83 

0.84 

13.0 

12.3 

Century Lights Menthol 100 25's 

11.1 

N.A. 

0.78 

N.A. 

12.5 

N.A. 

Doral Filter Lights 85 

12.8 

11.9 

0.73 

0.72 

15.3 

14.6 

Doral Filter Lights Men. 85 

12.7 

11.8 

0.71 

0.71 

15.4 

15.2 

Doral Filter Lights 100 

12.5 

12.1 

0.81 

0.82 

14.3 

13.8 

Doral Filter Lights Men. 100 

12.8 

11.7 

0.80 

0.79 

14.7 

13.1 

More 120 

16.6 

16.3 

1.13 

1.18 

20.3 

18.8 

More Menthol 120 

16.5 

15.4 

1.19 

1.19 

20.4 

19.4 

More Lights 100 (Box) 

9.6 

9.9 

0.77 

0.80 

9.9 

9.4 

More Lights Menthol 100 (Box) 

9.4 

9.1 

0.72 

0.70 

10.1 

10.0 

Now 80 (Box) 

<0.5 

0.0 

<0.02 

0.00 

0.1 

<0.4 

Now 85 

1.2 

1.8 

0.15 

0.17 

2.6 

2.0 

Now Menthol 85 

1.1 

1.8 

0.13 

0.16 

2.4 

1.9 

Now 100 (Box) 

<0.5 

N.A. 

<0.02 

N.A. 

0.1 

N.A. 

Now 100 

3.0 

3.6 

0.30 

0.31 

4.9 

4.2 

Now Menthol 100 

2.9 

3.6 

0.26 

0.29 

4.7 

3.7 

Ritz 100 (Box) 

11.6 

N.A. 

0.85 

N.A. 

13.0 

N.A. 

Rltz Menthol 100 (Box) 

11,2 

N.A. 

0.81 

N.A. 

11.1 

N.A, 

Salem 80 (Box) 

18.2 

N.A. 

1.20 

N.A. 

16.2 

N.A. 

Salem 85 

17.0 

14.7 

1.01 

0.99 

19.9 

16.9 

Salem 100 

16.9 

15.4 

1.13 

1.09 

17.9 

16.5 

Salem Lights 85 

10.0 

9.2 

0.71 

0.69 

12.9 

12.3 

Salem Lights 100 

8.9 

9.0 

0.70 

0.72 

11.4 

11.3 

Salem Slim Lights 100 (Box) 

8.2 

7.7 

0.62 

0.60 

9.2 

8.3 

Salem Ultra Lights 85 

5.3 

5.9 

0.42 

0.44 

8.2 

7.5 

Salem Ultra Lights 100 

5.0 

5.9 

0.41 

0.46 

8.2 

7.6 

Vantage 85 

9.0 

8.2 

0.64 

0.63 

12.9 

12.1 

Vantage Menthol 85 

9.0 

8.3 

0.64 

0.63 

11.3 

9.8 

Vantage 100 

9.2 

9.0 

0.65 

0.66 

12.3 

11.8 

Vantage Menthol 100 

9.1 

8.9 

0.65 

0.64 

12.3 

11.1 

Vantage Ultra Lights 85 

5.3 

5.7 

0.44 

0.43 

8,0 

7.1 

Vantage Ultra Lights Menthol 85 

4.6 

4.9 

0.36 

0.37 

6.6 

5.9 

Vantage Ultra Lights 100 

4.9 

5.6 

0.41 

0.43 

7.9 

7.8 

Vantage Ultra Lights Menthol 100 

5.0 

5.5 

0.43 

0.44 

8.2 

6.8 

Winston 80 (Box) 

17.4 

15.6 

1.08 

1.08 

16.7 

14.4 

Winston 85 

16.8 

15.6 

1.10 

1.06 

15.6 

13.9 

Winston 100 

17.9 

16.4 

1,09 

1.06 

18.1 

16.4 

Winston Lights 85 

10.6 

10.7 

0.76 

0.78 

12.8 

12.0 

Winston Lights 85 (Box) 

10.2 

10.3 

0.67 

0.69 

12.0 

11.3 

Winston Lights 100 

11.5 

11.1 

0.81 

0.82 

13.3 

12.2 

Winston Ultra Lights 85 

5.2 

5.5 

0.43 

0.42 

8.1 

6.9 

Winston Ultra Lights 100 

5.2 

6.0 

0.43 

0.45 

8.5 

8.5 


N.A. = Not Available 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/yfbl0001 



